BIULETYN BRANŻOWY 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


— Ciepło 


Warszawa, dnia 10 marca 2022 r. Nr 159 (1420) 


Taryfy dla ciepła Str. 


1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Nr OSZ.4210.2.8.5.2022.220.III.APol z dnia 9 marca 2022 r. 
w sprawie zmiany taryfy SEC Region Sp. z 0.0. w Szczecinie ....................... 2 
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x i Szczecin, dnia 9 marca 2022r. 
PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


0SZ.4210.2.8.5.2022.220.III.APo1 


DECYZJA 


Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami), w związku z art. 30 ust. 1, art. 45 i art. 47 ust. 1i 2 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zmianami), po rozpatrzeniu 
wniosku 


przedsiębiorstwa energetycznego 
SEC Region Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Szczecinie 


zwanego dalej: "Przedsiębiorstwem " 


z dnia 14 lutego 2022 r., który wpłynął do Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 16 lutego 2022 r., 
uzupełnionego pismem z dnia 2 marca 2022 r., w sprawie zatwierdzenia zmiany III taryfy dla ciepła, 


postanawiam: 


zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 stycznia 2022 r. 
Nr OSZ.4210.37.7.2021.220.III.APo1 i zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo zmianę III taryfy dla 
ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, 


UZASADNIENIE 


Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej „Prezesem URE") z dnia 17 stycznia 2022 r. 
nr 0SZ.4210.37.7.2021.220.III.APo1 zatwierdzono III taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, 
na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia jej do stosowania. Powyższa taryfa została opublikowana 
w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło” Nr 33 (1294) z dnia 67 stycznia 2022 r. 
i wprowadzona do stosowania od dnia 1 lutego 2022 r. 


W dniu 16 lutego 2022 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie ws. 
zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła w zakresie wysokości określonych w niej cen i stawek opłat, 
z powodu wzrostu kosztów zakupu miału węgla i gazu ziemnego. Jednocześnie Przedsiębiorstwo 
przedłożyło odpowiednią dokumentację, potwierdzającą przywoływane wzrosty ponoszonych kosztów, 
uzasadniające wnioskowaną zmianę. 


Zmiana ww. kosztów stanowi istotną zmianę warunków wykonywania przez Przedsiębiorstwo 
działalności gospodarczej, o której mowa w $ 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 
2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu 
zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2020 r., poz. 718 ze zmianami, dalej „rozporządzenie taryfowe”), która 
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umożliwia zmianę taryfy wprowadzonej do stosowania. po dokonaniu stosownej analizy i oceny skutków 
ekonomicznych tych zmian. 


Przedmiotowa zmiana taryfy uwzględnia również fakt przejęcia przez Przedsiębiorstwo z dniem 
3 stycznia 2022 r. podmiotu SEC Choszczno Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (dalej „SEC Choszczno”) 
w trybie art. 492 $ 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020r., 
poz. 1526 ze zm.), tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą 
w zamian za udziały spółki przejmującej, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki 
przejmowanej („łączenie przez przejęcie”). Decyzjami Prezesa URE z dnia 21 lutego 2022 r. rozszerzono 
koncesje na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła posiadane przez Przedsiębiorcę 
o źródło i sieć zlokalizowane w Choszcznie, jednocześnie stwierdzając wygaśnięcie koncesji posiadanych 
wcześniej przez SEC Choszczno. W związku z powyższym w zmienionej treści taryfy zamieszczono 
również ceny i stawki opłat dla odbiorców w Choszcznie, skalkulowane z uwzględnieniem wzrostu 
kosztów zakupu miału węgla. 


Jednocześnie, stosownie do art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na 
mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona 
przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy 
szczegółowe nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes 
społeczny lub słuszny interes strony. 


W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 
ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi 
w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia taryfowego. 


Zaistniały zatem wszystkie przesłanki, określone w przywołanych wyżej przepisach, umożliwiające 
zatwierdzenie przedłożonej przez Przedsiębiorstwo zmiany taryfy. 


Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanawiam orzec jak w rozstrzygnięciu. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej 
doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne, w związku z art. 479% pkt 1 i art. 47947 
$ 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego /Dz. U. z 2021 r., poz. 1805 
ze zmianami/). Odwołanie należy przesłać na adres: Północno-Zachodni Oddział Terenowy 
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie, ul. żubrów 3, 71-617 Szczecin. 


2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego 
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu, przytoczenie 
zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo 
zmianę decyzji w całości lub części (art. 479% ustawy - Kodeks postępowania cywilnego). 


3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 złotych 
(art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych /Dz. U. z 2021 r., poz. 2257 ze zmianami/). Strona może ubiegać się 
o zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej stosownie do przepisów 
art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego. 
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. Wtrakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a $ 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 


. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana 
taryfy wraz z niniejszą decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu 
Regulacji Energetyki - Ciepło”. 


. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę 
taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni inie później niż do 45 dnia od dnia jej 
opublikowania. 


Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 


DYREKTOR 
PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE 
KET 
ELŻBIETA REJMANOWSKA 


Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej 
na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 
2006 r. o opłacie skarbowej w związku z treścią 

załącznika do tej ustawy - część I pkt. 53 ppkt 1. 


Otrzymują: 


1. SEC Region Spółka z o.o. 
ul. Zbożowa 4 
70-653 Szczecin 

2. a/a 
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ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA 
SEC REGION Sp. z o.o. 
W taryfie dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 
17 stycznia 2022r. nr OSZ.4210.37.7.2021.220.III.APo1 punkty 3 i 4.1 otrzymują 


następujące brzmienie: 


3. Podział Odbiorców na grupy taryfowe 
Podział Odbiorców ciepła na grupy taryfowe uwzględnia: 


e źródła ciepła, 
e sieci ciepłownicze, 


e miejsca dostarczania ciepła. 


Symbol 
Lp. Opis grupy taryfowej grupy 
taryfowej 


Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną 
1. |z Ciepłowni Miejskiej zlokalizowanej w Słubicach przy ul. Folwarcznej 1 B| SB-A1 
oraz źródła obcego SWF. Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne 
stanowiące własność Odbiorcy i eksploatowane przez Odbiorcę. 

Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną 
z Ciepłowni Miejskiej zlokalizowanej w Słubicach przy ul. Folwarcznej 1 B SB-A2 
oraz źródła obcego SWF. Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne 
obsługujące jeden obiekt, stanowiące własność Sprzedawcy 
i eksploatowane przez Sprzedawcę. 
Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną 
z Ciepłowni Miejskiej zlokalizowanej w Słubicach przy ul. Folwarcznej 1 B SB-A3 
oraz źródła obcego SWF. Miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły 
cieplne obsługujące więcej niż jeden obiekt, stanowiące własność 
Sprzedawcy i eksploatowane przez Sprzedawcę. 

Odbiorcy pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną 
4. | z Ciepłowni Miejskiej zlokalizowanej w Słubicach przy ul. Folwarcznej 1 B. SB-A4 
Miejscem dostarczenia ciepła jest wymiennikownia ciepła eksploatowana 
przez Odbiorcę i stanowiąca jego własność. 
Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną 
z Ciepłowni Miejskiej zlokalizowanej w Strzelcach Krajeńskich przy 
5. |ul. Wyzwolenia 18 oraz z kotłowni szczytowych ul. Mickiewicza 6| SK-A2 
i B. Chrobrego 8. Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne 
obsługujące jeden obiekt, stanowiące własność Sprzedawcy 


| i eksploatowane przez Sprzedawcę. 


| 
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Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną 
z Ciepłowni Miejskiej zlokalizowanej w Strzelcach Krajeńskich przy 
6. |ul. Wyzwolenia 18 oraz z kotłowni szczytowych ul. Mickiewicza 6| SK-A3 
i B. Chrobrego 8. Miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne 
obsługujące więcej niż jeden obiekt, stanowiące własność Sprzedawcy 
i eksploatowane przez Sprzedawcę. 


Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną 
7. |z kotłowni osiedlowej zlokalizowanej w Połczynie Zdroju przy ul. Reymonta PZ-A1 
12a. Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność 
Odbiorcy i eksploatowane przez Odbiorcę. 


Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną 
8. |z kotłowni osiedlowej zlokalizowanej w Połczynie Zdroju przy ul. Staszica PZ-B1 
14a. Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność 
Odbiorcy i eksploatowane przez Odbiorcę. 


Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną 
9. |z kotłowni osiedlowej zlokalizowanej w Połczynie Zdroju przy ul. Mieszka I PZ-C1 
21. Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność 
Odbiorcy i eksploatowane przez Odbiorcę. 


Odbiorcy końcowi zasilani bezpośrednio z kotłowni osiedlowej PZ-C2 


m zlokalizowanej przy ul. Mieszka I 21 w Połczynie Zdroju. 


Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną 
11. |z Ciepłowni Miejskiej zlokalizowanej w Łobzie przy ul. Magazynowej 16. ŁB-A1 
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność 
Odbiorcy i eksploatowane przez Odbiorcę. 


Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną 
12. |z Ciepłowni Miejskiej zlokalizowanej w Łobzie przy ul. Magazynowej 16.  ŁB-A2 
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, 
stanowiące własność Sprzedawcy i eksploatowane przez Sprzedawcę. 


Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną 
z Ciepłowni Miejskiej zlokalizowanej w Łobzie przy ul. Magazynowej 16. ŁB-A3 
Miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne obsługujące więcej 
niż jeden obiekt, stanowiące własność Sprzedawcy i eksploatowane przez 
Sprzedawcę. 


13. 


Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną 
14. |w ciepło zakupione od wytwórcy ECO z Ciepłowni Miejskiej w Dębnie. DB-A2 
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, 
stanowiące własność Sprzedawcy i eksploatowane przez Sprzedawcę. 


Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną 
w ciepło zakupione od wytwórcy ECO z Ciepłowni Miejskiej w Dębnie. DB-A3 
Miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne obsługujące więcej 
niż jeden obiekt, stanowiące własność Sprzedawcy i eksploatowane przez 
Sprzedawcę. 


15. 
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Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną 
16. |z Ciepłowni Miejskiej przy ul. Św. Bonifacego 25 w Barlinku. Miejscem BR-A1 
dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność Odbiorcy 
i eksploatowane przez Odbiorcę. 


Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną 
17. |z Ciepłowni Miejskiej przy ul. Św. Bonifacego 25 w Barlinku. Miejscem|  BR-A2 
dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące 
własność Sprzedawcy i eksploatowane przez Sprzedawcę. 


Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez Sprzedawcę, zasilaną 
z Ciepłowni Miejskiej przy ul. Sw. Bonifacego 25 w Barlinku. Miejscem BR-A3 


> dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne obsługujące więcej niż jeden 
obiekt, stanowiące własność Sprzedawcy i eksploatowane przez 
Sprzedawcę. | 


Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę, zasilaną 
19. | z ciepłowni przy ul. Lipowej 13 w Myśliborzu. Miejscem dostarczania ciepła 
są węzły cieplne stanowiące własność odbiorcy i eksploatowane przez 
odbiorcę. 


MB-A1 


Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę, zasilaną 
20. | z ciepłowni przy ul. Lipowej 13 w Myśliborzu. Miejscem dostarczania ciepła|  MB-A2 
są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące własność 
sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę. 


Odbiorcy końcowi pobierający ciepło poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą 
własność sprzedawcy i eksploatowaną przez sprzedawcę, zasilaną 
21. | z ciepłowni przy ul. Lipowej 13 w Myśliborzu. Miejscem dostarczania ciepła |  MB-A3 
są grupowe węzły cieplne obsługujące więcej niż jeden obiekt, stanowiące 
własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę. 


Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Rejonowej CR przy ul. Malczewskiego 2 
poprzez sieć  ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy A 
i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są węzły 
cieplne stanowiące własność odbiorcy i eksploatowane przez odbiorcę. 


22. 


Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Rejonowej CR przy ul. Malczewskiego 2 
poprzez sieć  ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy 
23. |i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są B 
grupowe węzły cieplne stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane 
przez sprzedawcę. 


Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Rejonowej CR przy ul. Malczewskiego 2 
poprzez sieć  ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy 
24. |i eksploatowaną przez sprzedawcę. Miejscem dostarczania ciepła są je 
indywidualne węzły cieplne stanowiące własność sprzedawcy 
i eksploatowane przez sprzedawcę. 
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4.1 Ceny i stawki opłat stosowane w rozliczeniach dla poszczególnych grup Odbiorców. 


4.1.1 Ceny i stawki opłat dotyczące Słubic - grupa taryfowa SB: 


Ceny źródła własnego, Ciepłowni Miejskiej zlokalizowanej w Słubicach przy 
ul. Folwarcznej 1b. 


c i stawki opł 
Lp. Wyszczególnienie Jeungna ony TSTAWKI OPAT 
miary w zł netto 
zł/MW/rok 110 748,34 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną | 

„rata z/MW/m-c 9 229,03 
2. | Cena ciepła zYGJ 46,15 
3. | Cena nośnika ciepła zł/ mê 17,07 


Odbiorcy z grup SB-A1, SB-A2, SB-A3 będą obciążani za zakupione przez Sprzedawcę 
ciepło w postaci gorącej wody wg cen zawartych w umowie z wytwórcą ciepła SWF (Źródło 
obce) oraz wg cen ciepła zawartych w taryfie źródła własnego Ciepłowni Miejskiej, 


obejmujących: cenę za zamówioną moc cieplną, cenę ciepła oraz cenę nośnika ciepła. 


Cena za moc zamówioną stosowana będzie jako średnia cena mocy zamówionej wyliczana 


wg wzoru: 


(C1 x 62,11) + (C2 x 37,89) 


100% 
gdzie: 
62,11 % udział mocy oddanej do sieci w Ciepłowni Miejskiej w Słubicach 
37,89 % udział mocy zamówionej w SWF 
Cı cena 1 MW w Ciepłowni Miejskiej w Słubicach 


C2 cena zakupu 1 MW w SWF 


Cena ciepła stosowana będzie jako średnia cena ciepła wyliczana wg wzoru: 
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(C1 x 63,95) + (C2 x 36,05) 


100% 
gdzie: 


63,95 % udział ilości ciepła oddanego do sieci w Ciepłowni Miejskiej 
w Słubicach 


36,05 % udział ilości ciepła zakupionego w SWF 
Ci cena ciepła w Ciepłowni Miejskiej w Słubicach 


C2 cena zakupu ciepła w SWF 


Grupa taryfowa SB-A1: 


RARE Jednostka Ceny i stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie miary w zł netto 
zł/MW/rok 110 229,60 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną | 
rata zł/MVV/m-c 9 185,80 
2. | Cena ciepła zł/GJ 47,11 
3. | Cena nośnika ciepła zł/ m? 17,07 
i zł/MW/rok 20 775,22 
4 Stała stawka opłaty za usługi 
| ł 
PZ rata zł/MW/m-c 1731,27 
Zmienna stawka opłaty za usługi 
5. przesyłowe zł/GJ 10,11 


Grupa taryfowa SB-A2: 
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PNA Jednostka Ceny i stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie miary wzinetto 
zł/MW/rok 110 229,60 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną 
rata złMW/m-c 9 185,80 
2. | Cena ciepła zł/GJ 47,11 
3. | Cena nośnika ciepła zł/ mê 17,07 
i zł/MW/rok 29 721,68 
4 Stała stawka opłaty za usługi 
POROPAE rata zł MW/m-c 2 476,81 
5. Zmienna stawka opłaty za usługi GJ 14,99 
przesyłowe 
Grupa taryfowa SB-A3: 
Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ceny i stawki opłat 
miary w zł netto 
zł/MW/rok 110 229,60 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną 
rata zł/MVW/m-c 9 185,80 
2. | Cena ciepła zł/GJ 47,11 
3. | Cena nośnika ciepła zł/ mê 17,07 
YMW/rok 31 682,27 
4 Stała stawka opłaty za usługi E 
| t 
PRESSER rata zł/MW/m-c 2 640,19 
5. Zmienna stawka opłaty za usługi ZYGJ 15,46 
przesyłowe 
Grupa taryfowa SB-A4: 
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Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ceny i stawki opłat 
miary w zł netto 
| 
zł/MW/rok 110 748,34 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną 
rata zł/MVV/m-c 9 229,03 
J 
2. |Cena ciepła zł/GJ 46,15 
3. | Cena nośnika ciepła zł/ mê 17,07 
ł/MW/rok 20 775,22 
4 Stała stawka opłaty za usługi z > ] 
RORY E rata zł/MW/m-c 1731,27 
Zmienna stawka opłaty za usługi 
5, przesyłowe zł/GJ 9,42 
4.1.2 Ceny i stawki opłat dotyczące Strzelec Krajeńskich - grupa taryfowa SK: 
Grupa taryfowa SK-A2: 
REP Jednostka Ceny i stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie miary wztnetto 
zł/MW/rok 123 522,34 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną 
rata zł/MW/m-c 10 293,53 
2. | Cena ciepła zł/GJ 41,47 
3. | Cena nośnika ciepła zł/ m$ 10,52 
ł/MW/rok 40 228,36 
4 Stała stawka opłaty za usługi í i 
` ł 
Rady rata zł/MW/m-c 3 352,36 
5. Zmienna stawka opłaty za usługi ZUGJ 17,46 
przesyłowe 
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Grupa taryfowa SK-A3: 
ZEN. Jednostka Ceny i stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie miary wztnettö 
zł/MW/rok 123 522,35 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną 
rata zł/MVW/m-c 10 293,53 
2. | Cena ciepła zł/GJ 41,47 
3. | Cena nośnika ciepła zł/ mê 10,52 
f zł/MW/rók 41 091,12 
4 Stała stawka opłaty za usługi 
i ł 
PARZE rata zł/MVV/m-c 3 424,26 
5. Zmienna stawka opłaty za usługi ZUGJ 17,78 
przesyłowe 


4.1.3 Ceny i stawki opłat dotyczące Połczyna Zdroju - grupa taryfowa PZ: 


Grupa taryfowa PZ-A!: 


Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ceny i stawki opłat 
miary w zł netto 
zł/MW/rok 146 431,64 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną 
rata zł/MVW/m-c 12 202,64 
2. |Cenaciepła zł/GJ 63,39 
3. | Cena nośnika ciepła zł/ m? 16,10 
YMW/rok 24 087,97 
4 Stała stawka opłaty za usługi : ki 
DODĘ rata zł/MW/m-c 2 007,33 
5 Zmienna stawka opłaty za usługi ZYGJ 11,96 
przesyłowe 
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Grupa taryfowa PZ-B1: 


Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ceny i stawki opłat 
miary w zł netto 
zł/MW/rok 119 701,04 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną 
rata zł/MVW/m-c 9 975,09 
2. |Cenaciepła zł/GJ 65,42 
3. |Cena nośnika ciepła zł/ m? 17,13 
ł/MW/rok 21 165,87 
4 | Stała stawka opłaty za usługi $ si 
f ł 
PRZEW rata zł/MW/m-c 1 763,82 
5. Zmienna stawka opłaty za usługi ZYGJ 13,51 
przesyłowe 
Grupa taryfowa PZ-C1: 
Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ceny i stawki opłat 
miary w zł netto 
zł/MW/rok 113 838,57 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną 
rata zł/MWW/m-c 9 486,55 
2. |Cena ciepła zł/GJ 56,65 
3. | Cena nośnika ciepła zł/ mê 13,21 
zł/MW/rok 20 853,94 
4 Stała stawka opłaty za usługi z 
| ł 
ASS PMA rata złłMW/m-c 1 737,83 
5. Zmienna stawka opłaty za usługi ZYGJ 12,17 
przesyłowe 
R 
E KR 
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Grupa taryfowa PZ-C2: 


nehna Jednostka Ceny i stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie miary wzł netto 
zł/MW/rok 113 838,57 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną 
rata zł/MWW/m-c 9 486,55 
2. | Cena ciepła zł/łGJ 56,65 
3. | Cena nośnika ciepła zł/ m? 13,21 


4.1.4 Ceny i stawki opłat dotyczące Łobza - grupa taryfowa ŁB: 


Grupa taryfowa ŁB-A1: 


L Wyszczególnienie Jednostka Ceny i stawki opłat 
P. y g miary w zł netto 
zł/MW/rok 193 392,52 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną 
rata zł/MVW/m-c 16 116,04 
2. | Cena ciepła zł/GJ 51,72 
3. | Cena nośnika ciepła zł/ mê 28,61 
ż zł/MW/rok 35 743,64 
4 Stała stawka opłaty za usługi 
| ł 
POSZZNAŁ rata zł/MW/m-c 2 978,64 
5. Zmienna stawka opłaty za usługi ZUCJ 13,58 
przesyłowe 
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Grupa taryfowa ŁB-A2: 
Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ceny i stawki opłat 
miary w zł netto 
zł/MW/rok 193 392,52 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną 
rata z4MW/m-c 16 116,04 
2. |Cenaciepła zł/GJ 51,72 
3. |Cena nośnika ciepła zł/ m$ 28,61 
zł/MW/rok 51 042,41 
4 Stała stawka opłaty za usługi 
` | przesyłowe 
rata zł/MVV/m-c 4 253,53 
5. Zmienna stawka opłaty za usługi GJ 16,31 
przesyłowe 
Grupa taryfowa ŁB-A3: 
Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ceny i stawki opłat 
miary w zł netto 
zł/MW/rok 193 392,52 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną 
rata zł/MVV/m-c 16 116,04 
2. | Cena ciepła zł/GJ 51,72 
3. |Cena nośnika ciepła zł/ mê 28,61 
l zł/MW/rok 41 717,06 
4 Stała stawka opłaty za usługi 
i ł 
kaś rata zł/MW/m-c 3 476,42 
5. Zmienna stawka opłaty za usługi ZYGJ 13,01 
przesyłowe 


17 


Strona 11 z 16 


BIULETYN BRANŻOWY - Ciepło Nr 159 (1420) 10 marca 2022 r. 


SEC Region Sp. z o.o. Taryfa dla ciepła 


4.1.5 Ceny i stawki opłat dotyczące Dębna - grupa taryfowa DB: 


Odbiorcy z grup DB-A2, DB-A3 będą obciążani za zakupione przez Sprzedawcę ciepło 
w postaci gorącej wody wg cen zawartych w taryfie wytwórcy ECO, obejmujących: cenę za 


zamówioną moc cieplną, cenę ciepła oraz cenę nośnika ciepła. 


Grupa taryfowa DB-A2: 


Lp. Wyszczególnienie e eia SRO a piat 
f zł/MW/rok 43 950,83 
1 Stała stawka opłaty za usługi 
i rzesyłowe 
SĘ rata zł/MW/m-c 3 662,57 
2. Zmienna stawka opłaty za usługi ZUGJ 21,65 
przesyłowe 
Grupa taryfowa DB-A3: 
Lp. Wyszczególnienie A <A niee AL 
; zł/MW/rok 44 872,69 
4 Stała stawka opłaty za usługi 
ł 
<a is rata zł/MW/m-c 3 739,39 
2. Zmienna stawka opłaty za usługi GJ 20,72 
przesyłowe 


4.1.6 Ceny i stawki opłat dotyczące Barlinka - grupa taryfowa BR 


Grupa taryfowa BR-A1: 


EEE Jednostka Ceny i stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie miary wł netto 
zł/MW/rok 131 071,84 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną 
rata zł/MVW/m-c 10 922,65 
2. |Cenaciepła zł/GJ 43,82 
3. | Cena nośnika ciepła zł/ m? 28,66 
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ł/MW/rok 28 352,03 
4, | Stała stawka opłaty za usługi k a | 
` | przesyłowe 
rata zł/MVV/m-c 2 362,67 
Zmienna stawka opłaty za usługi 
5. przesyłowe zł/GJ 12,60 
Grupa taryfowa BR-A2: 
Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ceny i stawki opłat 
miary w zł netto 
| 
I 
zł/MW/rok 131 071,84 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną 
rata zł/MVV/m-c 10 922,65 
2. |Cena ciepła zł/GJ 43,82 
3. | Cena nośnika ciepła zł/ mê 28,66 
ł/MW/rok 39 791,61 
4 Stała stawka opłaty za usługi k b 
` | przesyłowe 
rata zł/MVV/m-c 3315,97 
Zmienna stawka opłaty za usługi | 
5. przesyłowe zł/GJ 18,65 
Grupa taryfowa BR-A3: 
Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ceny i stawki opłat 
miary w zł netto 
zł/MW/rok 131 071,84 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną 
rata zł/MVV/m-c 10 922,65 
2. |Cenaciepła zł/GJ 43,82 
3. | Cena nośnika ciepła zł/ m? 28,66 
ł/MW/rok 45 135,13 
4 Stała stawka opłaty za usługi 5 s 4 
` | przesyłowe 
rata zł/MW/m-c 3 761,26 
Zmienna stawka opłaty za usługi 
5. przesyłowe zł/GJ 16,25 
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4.1.7 Ceny i stawki opłat dotyczące Myśliborza - grupa taryfowa MB 


Grupa taryfowa MB-A1: 


mik: Jednostka Ceny i stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie miary Wizi netto 
zł/MW/rok 180 747,23 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną 
rata zł/MVV/m-c 15 062,27 
2. |Cenaciepła zł/łGJ 62,46 
3. | Cena nośnika ciepła zł/ m? 34,07 
, zł/MW/rok 29 585,53 
4 Stała stawka opłaty za usługi 
i ł 
PNA rata zł/MW/m-c 2 465,46 
5, Zmienna stawka opłaty za usługi GJ 17,99 
przesyłowe 
Grupa taryfowa MB-A2: 
EET Jednostka Ceny i stawki opłat 
Lp. Wyszczególnienie miary wzi netto 
zł/MW/rok 180 747,23 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną 
rata zł/MW/m-c 15 062,27 
2. | Cena ciepła zł/GJ 62,46 
3. | Cena nośnika ciepła zł/ m$ 34,07 
ł/MW/rok 54 829,82 
4 Stała stawka opłaty za usługi z 
i ł 
GR rata zł/MW/m-c 4 569,15 
5. Zmienna stawka opłaty za usługi ZUGJ 19,28 
przesyłowe 
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Grupa taryfowa MB-A3: 


Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ceny i stawki opłat 
miary w zł netto 
L 
— 
zł/MW/rok 180 747,23 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną ] 
rata zł/MVW/m-c 15 062,27 
2. | Cena ciepła zł/GJ 62,46 
3. |Cena nośnika ciepła zł/ m? 34,07 
zł/MW/rok 45 492,28 
4 Stała stawka opłaty za usługi 
j ł 
PETAS, rata zł/MW/m-c 3 791,02 
5. Zmienna stawka opłaty za usługi ZYGJ 21,23 
przesyłowe 
4.1.8 Ceny i stawki opłat dotyczące Choszczna 
Grupa taryfowa A: 
Ceny i stawki 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary opłat w zł 
netto 
zł/MW/rok 122 477,36 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną rata 
zł/MW/m-c TENDS 
Cena ciepła zł/GJ 42,80 
Cena nośnika ciepła zł/ m? 28,45 
, zł/MW/rok 40 537,53 
4 Stała stawka opłaty za usługi 
` | przesyłowe rata 3 378,13 
zł/MW/m-c f 
5, Zmienna stawka opłaty za usługi ZYGJ 12,14 
przesyłowe 
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Grupa taryfowa B: 


Ceny i stawki 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary opłat w zł 
netto 
zł/MW/rok 122 477,36 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną rata 
zł/MW/m-c 10209.89 
Cena ciepła zł/GJ 42,80 
Cena nośnika ciepła zł/ m$ 28,45 
| zł/MW/rok 55 851,35 
4 Stała stawka opłaty za usługi 
` | przesyłowe rata 4 654,28 
zł/MWW/m-c i 
5. Zmienna stawka opłaty za usługi ZYGJ 13,91 
przesyłowe 
Grupa taryfowa C: 
Ceny i stawki 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary opłat w zł 
netto 
zł/MW/rok 122 477,36 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną rata 
zł/MW/m-c RENATO 
Cena ciepła zł/GJ 42,80 
Cena nośnika ciepła zł/ m$ 28,45 
; zł/MW/rok 58 354,93 
Stała stawka opłaty za usługi 
4- | przesyłowe rata 4 862,91 
zł/MW/m-c A 
5. Zmienna stawka opłaty za usługi ZUGJ 16,84 
przesyłowe 


Pozostałe zapisy Taryfy dla ciepła nie ulegają zmianie. 


